TEODORA z GIEBUŁTOWSKICH 


żona Ś. p. Jana Matejki, 


przeżywszy lat 50, opatrzona SS. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 25 Sierpnia 1896 roku. 
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W głębokim smutku pogrążone dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Czwartek d. 27 b. m. o godz. 11 
rano z domu L. 24 przy ulicy Batorego, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Piątek dnia 28 Sierpnia b. r. o godz. 10 rano w Kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. 


